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Parts 

Quantity 

. unit 

Total Price 


Description 

Part No. 

Per A,s& ; *y<t 

Per Title r 

Price 

Per Titler 

£D 751 

Bearing, New Departure r*77»ii-6 

JP— 303-801 

: it . 

k 

1.56 

6.26 

CD 752 

Bearing, Hew Departure #77-15-3 

X2li05090 

2 

1 

1.65 

1.65 

SP 753 

Sewing, Dew Departure #77-R-iO 

JB-303-802 

t 

2 

1.76 

3.68 

W (S-L 

Belt, Gilmer Wiring #tpO 11037 

SP-Sf-001 

2 

1 

1.62 

1.62 



BD 755 Belt, Gilmer Timing #261 1LC3? SP-FT-002 

XB 756 Belt, Gilmer Timing #100 30,037 SF-KT-003 

J33 ?57 , Capacitor, Bodftto #W-l8!?8-33R- ^605076 s 

JilfFij- 0. -'4: : ::= . 


*21.05 


76li 
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Parts 
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Total Price 
Per Titler 

w 

Kh 

S WXt Oil j 

Operate, More #AH-3023**2 

3P-ii?0-01ii 

1 

1 

5 Jo 

5.30 . 

XT 

761 

Switch , 

neve r s in g, Micro Ah - 3 2 27 -3 

SP-'T-OG? 

1 

1 

7„9li 

1,9 k 

ID. 

76S 

Switch, 

Start & Step, Micro BT-2K 

JB-3C3“SlS 

2 

1 

1.57 

1.57 

XD 

76? 

Transfarmer, Variable Otaite VT-2 

^t7O-01? 

2 

1 

7.25 

7.25 







